Deutscher Bundestag 
6. Wahlperiode 


Antrag 

der Fraktionen der CDU/CSU, SPD, FDP 


betr. Wahl der Vertreter der Bundesrepublik Deutsch- 
land im Europäischen Parlament 


Der Bundestag wolle beschließen: 

Als Vertreter der Bundesrepublik Deutschland im Europäischen 
Parlament werden die folgenden Abgeordneten gewählt: 


CDU/CSU 


SPD 


Dr. Aigner 
Dr. Artzinger 
Dr. Burgbacher 
Dr. Dittrich 
Dr. Furier 

Dr. Jahn (Braunschweig) 

Klinker 

Dr. Löhr 

Lücker (München) 

Meister 

Memmel 

Müller (Aachen-Land) 
Richarts 

Riedel (Frankfurt) 

Dr. Schwörer 

Springorum 

Werner 


Adams 

Behrendt 

Dröscher 

Frau Dr. Elsner 

Faller 

Fellermaier 

Flämig 

Gerlach (Emsland) 
Haage (München) 
Dr. Hein 
Dr. Koch 
Kriedemann 
Lange 

Lautenschlager 
Frau Dr. Orth 
Schwabe 
Seefeld 


FDP 

Dr. Achenbach 
Dr. Starke (Franken) 


Bonn, den 20. Januar 1970 


Dr. Barzel, Stücklen und Fraktion 
Wehner und Fraktion 
Mischnick und Fraktion 


Dnirk ; Buchdrucherei R. Madel, 5307 Wachtberg-Villip 
Alleinvertrieb Dr. Hans Heger, 53 Bonn-Bad Godesberg 1 
Postfach 821, Goethestraße 54, Telefon 6 35 51 
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